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Dasic Pelax Total 


RECORDI: 





Mk 5 Series 3 (S5tanfari).spcssisriovesssesse G40 19.12 112.52 
Mk 5 Serics 3 (vith recordin: level meter) 99.49 20.37 119.8 
Mk 5 Type 'M' Series PEPEE ties 22.09 150.30- 
ST400 Transistorised 4 track Sterco.......+6116.00 23.75 139.7 
ST200 Transistorised truck StercOssessceeee 116.00 2a 139.75 
Mk 6 Type 'M' Transistoriaed Monos... eses ea. 124.00 25.36 149.3 
6 REN 183.90 
srr2/ 3/2 Stereo Unite «esea ve eresewnseverrece 109400 poe 198.78 
STB2/510/2 Stereo Uniteseseesecerceseseeeee. 107.00 38.29 225.29 


(All complete recorders ore supplied 


Sterco Unit 2/2 or 2/4 Transistorised .152.65 5 


TERS 3 
ng oO 


with \200ft tape and an empty spool, 
Microphones are extra). 
STB2 Stereo Power amplifier with 


two SY x 37 epetkerssccveravcwnsearecveces 30-00. 6.14 as, 14 


TAPE DOCKS 





ma eee ~ LE ox je 32 hr >. 
Wik 3 Serive > less Ten@esencevccsavdoosvenss a 10 9.23 54.33 


Mk 5 Series 3, tuft rose, 1 u/t 
Record’ PlaybätKksess sue esceeuessetesendann F992 10.2% 60.18 


Mk 5 Series 3, 1 u/t Erese, 1 u/t Record 
4 fer Wig souk: .ceg2anaks cmdeeea ghee canes, tee yee 66.02 


Mk 5 Series 3, 1 2/4 irase, 1 2/4 
Re cord/slnybrck( teack Stered) ...ssascees 56.45 T1897? 70.42 


Mk 5 Series 4, 1 2/2 Brase; 1 2/2 
Record/Playback(% track StercO)seresesrecee 58.45 Tay 75.42 


Mk 5 Series 3, 1 2/4 Erase, 1 2/4 Record 
4 2/4 vlayback (s track Stered).cesesenese 69.355 42O 83.55 


Mk 5 Series 3, 1 2/2 Trase, 1 2/2 Record 
4 2/2 ilayback Ge trnek Stereo) s.s.sccanev 69.35 44.20 83,55 


Mk 5 Series 3, 1 2/4 Trase, 1 2/4 
R/PD with trsex selector switch 
(H rack MORO) eanac es pwectersassmiadons en BOOS A246 Te F 
Mk 510 Series 3 for 10% NAD an’ stundard 
eels. (availeble with above hend 
assemblies at extra to above prices)...... 14,00 2.07 ee 


Mk: S40 Deck less Heetieyesaavevuneecenens bene De 42,10 71220 
uk 6 less Wes des vi cassa ceewwecnsenaewvenes 879 9.50 57.6 


Mk 610 1658 bealS.sessecrirésssssssesessssas G1605 
ik 6 4 ut Erase, 1 078 B/PB..sseserisrsese SHO 


Mk 6, 1 w/t Erase, 1 u/t itecord, 
s ` CA me i 
1 u/t PĈIAyYDRACRecessoosnevoconooossosocoocoo h 5 12.19 fae 


Mk. k Jeho 

TL q3- G0 Continued overlend.csscsvccerrsece 
Leena 
iu}: lo 


bailo fa)! 


2.66 74.54 
1.1 


3 65.89 





Cont. 


Mk 6, 1 2/4 Erase, 
Mk 6, 1 2/2 irase, 1 2/2 Rec/Playback. 


Mk 6, 1 2/4 Erase, 1 2/4 Record 
{ 27% PO (h track SYEPEO) .. cenek ewe waxes 


Mk 6, 1 2/2 Erase, 1 2/2 
4 2/2 BD Uk track 


2/4 toc/Playbeck.... 


2 
e 
e 


Record 


a EES 


HaaDS 


Erase (% tracs = low impedatice)..sssececes 
irase (2/2 track = Low i:ipedaude).....see 
Taeace (2/4 + Le 4 san i 

Erase (2/4 track = low impedance) sesesees 
Record (% track = low impedance) sssaceess 
Record (% track = high impedance)... ..6. 


hiph imvedance)... 
(2/2 track -= 
(2/2 


Record/vlay (% track - 


Record/Play low impedance)... 


Record/Play track = high impedance). 


Record/Play (2/4 track - low imvedance).. 
Record/Play (2/4 track - hih impedance). 


Please note Purchase Tox is not 
applicable when heads solely arc supplied. 








Test 


ACC ESSOKTIIS 


Mk 5 Series 5 Amplifier (Complete 
With POP VA eadanseeedea peewee ene enw 


Mk 5 Series 3 Metered am lifier 
(Complete with Power Unit).cvesecsecees 
Tage Link Trensistorised 
(Complete with Power Unit). sseadacess 
Fleise note that amplifiers 


are not taxable. 









MICKOFHONUS 


Dynamic + Taul POD ee oi 5 a: sein 8.68 seal ieee raas 


Grampian DPL/H. ee eeeveeoee 


Swivel Holder & BaSeerscccces 


Ribbon - Grampian GR/2H.sessssoss ses 


DRÊSCececssoscoovosoesoosoaoo 


Mixer Utittess csescssras sapa 


@eeoeeseoveoeoe 


Radio Coupling Cablessseccee 


LAE SE EE E E E E E 
Sersened Jack Vlugawsvassows 


Screened cable coupler...... 


aeonmeceeeeeeon ga 


cee Fee eae so 8e o 


® 


gS 





: xed 


š 33,90 


. 15.90 


© 12.15 


oe 290 
wx 070 
se 0.45 
we 099 


Hrg, 


12.94 
12.94 76.14 


1a 1? 


15.17 


0.69 
et 
Tadi 
Tani 
ont 
A gk 
ia 16.75 

pia 


M 
e. 

CO 
WW 


M9 
e 
Wa 


40.36 


45.36 


87.95 


